1 已 知 函数 Foo = Vxz2 +1-0.4axz ， 其 中 > 0， 在 区 间 [0,+oo) 上 是 单调 函数 ， 求 x 的 
取 值 范围 . 


2. 设 不 等 式 对 所 有 x e [12] 成 立 ， 求 实数 a 的 取 值 范围 . 


2-qj<-2 


3， (17 高 联 ) 设 无 六 为 实数 ， 不 等 式 | 经 一 旋 - 岂 <1 对 所 有 xe[a,g] 成 立 ， 证 明 : 
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